


Quinta, 
574 Bi 
8h e 16 h 


To, 
Sindicato 











Depois que a 
ArcelorMittal 
apresentou ao 


Sindmon-Metal uma 
nova proposta de 
tabela de revezamento 


— como alternativa 
à atual-, 

nossa diretoria 
reuniu-se com o 
Dieese para análise. 


Agora, o Sindicato 
quer que os 
trabalhadores 

e trabalhadoras 

se posicionem 
sobre as opções. 


Não deixe de 
comparecer à 
assembleia! 
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Sindmon 
-Metal 


Sindicato dos Metalúrgicos de 
João Monlevade Filiado à CNM/CUT 







é MARRETA 
VA ADJ ENHEO. 


ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 






TABELA 
DE 
REVEZAMENTO 






OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARA 


O Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade convoca 





todos os trabalhadores da ArcelorMittal Monlevade que 
trabalham em sistema de turnos de revezamento, sócios e 
não sócios, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a se realizar no dia 5 de 
novembro de 2020, quinta-feira, em dois turnos, sendo o primeiro às 7n30, em 

rimeira convocação, e às 8h, em segunda convocação, com qualquer número, e o 
segundo às 15h30, em primeira convocação, e às 16h em segunda convocação, 
com qualquer número, na sede do Sindicato, na rua Duque de Caxias, 165, bairro José 
Elói, obedecendo a seguinte ordem: 











A) Leitura do edital de convocação 

B) Discussão e deliberação sobre alternativas de escalas de turnos de revezamento; 
C) Palavra franca sobre os assuntos relacionados com os objetivos de assembleia; 
D) Redação, leitura e aprovação da ata da assembleia ora convocada; 

E) Encerramento 


João Monlevade, 3 de novembro de 2020 
Otacílio das Neves Coelho - Presidente .  Eeê 
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